r 脱臭剤 j セットのしかた 


【お願い書】 


脱臭剤は、掃除機をご使用の前に必ずセツトしてくださし、。 
セツトしないと脱臭効果びありません。 

脱臭効果は約12か月です。（使用頻度によって異なります） 





⑤ケースをがす ④取り付ける 



※イラストは実際の製品と異なる場合びありまず。 V 08 ZA 3000 






































